"Sy ALTERACIONES DE SERVICIO 

EMT MADRID 


FECHA A partir del 21 de octubre de 2020 


HORA Desde las 10:00 horas aproximadamente 

CAUSA DE LA INCIDENCIA 

Recuperación de itinerario por fin de obras 

LÍNEAS AFECTADAS 

9 [Sevilla - Hortaleza] 

C1 [Circular 1] 

C2 [Circular 2] 

CALLES AFECTADAS 

Puente entre Francisco Silvela y Joaquín Costa 

DETALLE _ 

Desde la fecha y hora indicada, se recuperan de manera 
definitiva los itinerarios y paradas habituales en Francisco 
Silvela y Joaquín Costa, por finalización de obras. 


Más información: 

Todos los días, de 07 a 21 h. 


91406 8810 
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